Mgr Stefan Jozef 


CWIK 


NAJDROŻSZY MĄŻ, CJCIEC, PRAT I WUJEK 
przeżywszy lat 58, zmarł nagle 31 grudnia 1983 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek 6 stycznia 1984 r. 
o godzinie 12.30 w kaplicy na cmentarzu w Grę».łowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawi-damiają pograzeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, BRACIA I RODZINĄ 


